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STAATSCOURANT 

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


Beschikking Verlenging FM-vergunningen voor gebruik van frequentieruimte 
voor Stichting Nederlandse Publieke Omroep voor Radio 1, 2, 3 en 4; 
Agentschap Telecom 


Datum: 30 juni 2015 
Kenmerk: AT-EZ/7033717 

DE MINISTER VAN ECONOMISCHE ZAKEN, 

Gelet op uw aanvraag van 16 december 2014, de artikelen 3.6, eerste lid, onder a, en 3.7, onder a, van 
de Telecommunicatiewet en artikel 18, negende en tiende lid, van het Frequentiebesluit, 

BESLUIT: 

ARTIKEL I VERLENGING FM-VERGUNNINGEN STICHTING NEDERLANDSE PUBLIEKE 
OMROEP 

De FM-vergunningen voor Stichting Nederlandse Publieke Omroep met dossiernummers 5415855, 
5415856, 5415857 en 5415858 waarvan thans Stichting Nederlandse Publieke Omroep de houder is, te 
verlengen tot 1 september 2020. 

ARTIKEL II WIJZIGING FM-VERGUNNINGEN STICHTING NEDERLANDSE PUBLIEKE 
OMROEP 

De FM-vergunningen voor Stichting Nederlandse Publieke Omroep met dossiernummers 5415855, 
5415856, 5415857 en 5415858 worden per 1 september 2015 gewijzigd overeenkomstig de bijbeho¬ 
rende bijlagen A (voorschriften en beperkingen), B (technische parameters) en C (spectrummasker) 

ARTIKEL III INWERKINGTREDING 

Deze beschikking treedt in werking op de dag van dagtekening van de Staatscourant waarin deze 
beschikking wordt geplaatst. 

Deze beschikking wordt, uitgezonderd de bijlagen B en C, geplaatst in de Staatscourant. 

Hoogachtend, 

De Minister van Economische Zaken, 
namens deze, 

M.E. de Groot 
Hoofd Media 
Agentschap Telecom 

Ingevolge het bepaalde in artikel 7:1 van de Algemene wet bestuursrecht kunt u binnen zes weken na 
de dag waarop deze beschikking aan u is verzonden, een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de 
afdeling Juridische Zaken van Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken, 
Postbus 450, 9700 AL Groningen. 
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BIJLAGE A: VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VAN DE FM-VERGUNNING VOOR HET 
GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE TEN BEHOEVE VAN EEN ALGEMEEN 
RADIOPROGRAMMAKANAAL VAN DE PUBLIEKE LANDELIJKE MEDIADIENST RADIO 1 
ONDER DOSSIERNUMMER 5415855 


Ingevolge artikel II komen de voorschriften en beperkingen behorend bij uw FM-vergunning als volgt 
te luiden: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze beschikking wordt verstaan onder: 

a. Minister: Minister van Economische Zaken; 

b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en 
artikel 17 van het Frequentiebesluit voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 
87,5-104,8 MHz; 

c. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het 
Uitvoeringsbesluit WTZi; 

Artikel 2. Gebruiksrecht 

1. Stichting Nederlandse Publieke Omroep ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
32043579, hierna te noemen: vergunninghouder, is houder van de vergunning voor het gebruik 
van de frequentieruimte opgenomen in de bijlage bij deze vergunning ten behoeve van een 
algemeen radioprogrammakanaal van de publieke landelijke mediadienst. 

2. De vergunninghouder houdt de in de bijlagen genoemde frequenties in gebruik. 

3. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 en 
4 alsmede de bijlagen van deze vergunning in acht. 

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal 
van radiozendapparaten 

1. De vergunninghouder veroorzaakt: 

a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radiozendapparaten in 
andere radiozend- of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en 

b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de 
percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die 
gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter. 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een 
ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radiozendapparaat heeft geplaatst met 
schriftelijke instemming van dat ziekenhuis. 

Artikel 4. Zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Hoorn, Irnsum, Mierlo en 
Den Haag 

1. De frequenties van de zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Hoorn, Irnsum, 
Mierlo en Den Haag mogen geen storing veroorzaken op ander radiogebruik en ondervonden 
storing van andere gebruikers en/of diensten en dient door de vergunninghouder te worden 
geaccepteerd (Non Interference Base). 

2. De technische parameters van de in het eerste lid genoemde zenders kunnen in het kader van 
doelmatig frequentiegebruik tussentijds gewijzigd of ingetrokken worden. 

Artikel 5. Correspondentie 

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan 
Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken te Groningen, tenzij door of vanwege 
de Minister anders wordt aangegeven. 

Artikel 6. Duur van de vergunning 

De vergunning eindigt op 31 augustus 2020. 
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BIJLAGE A: VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VAN DE FM-VERGUNNING VOOR HET 
GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE TEN BEHOEVE VAN EEN ALGEMEEN 
RADIOPROGRAMMAKANAAL VAN DE PUBLIEKE LANDELIJKE MEDIADIENST RADIO 2 
ONDER DOSSIERNUMMER 5415856 


Ingevolge artikel II komen de voorschriften en beperkingen behorend bij uw FM-vergunning als volgt 

te luiden: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze beschikking wordt verstaan onder: 

a. Minister: Minister van Economische Zaken; 

b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en 
artikel 17 van het Frequentiebesluit voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 
87,5-104,8 MHz; 

c. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het 
Uitvoeringsbesluit WTZi; 

Artikel 2. Gebruiksrecht 

1. Stichting Nederlandse Publieke Omroep ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
32043579, hierna te noemen: vergunninghouder, is houder van de vergunning voor het gebruik 
van de frequentieruimte opgenomen in de bijlage bij deze vergunning ten behoeve van een 
algemeen radioprogrammakanaal van de publieke landelijke mediadienst. 

2. De vergunninghouder houdt de in de bijlagen genoemde frequenties in gebruik. 

3. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 tot 
en met 5 alsmede de bijlagen van deze vergunning in acht. 

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal 

van radiozendapparaten 

1. De vergunninghouder veroorzaakt: 

a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radiozendapparaten in 
andere radiozend- of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en 

b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de 
percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die 
gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter. 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een 
ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radiozendapparaat heeft geplaatst met 
schriftelijke instemming van dat ziekenhuis. 

Artikel 4. Zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Hoorn, Goes, Hulst, Mierlo 

en Den Haag 

1. De frequenties van de zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Hoorn, Goes, Hulst, 
Mierlo en Den Haag mogen geen storing veroorzaken op ander radiogebruik en ondervonden 
storing van andere gebruikers en/of diensten en dient door de vergunninghouder te worden 
geaccepteerd (Non Interference Base). 

2. De technische parameters van de in het eerste lid genoemde zenders kunnen in het kader van 
doelmatig frequentiegebruik tussentijds gewijzigd of ingetrokken worden. 

Artikel 5. De zender 97,8 MHz Terneuzen (Overslag) 

1. Voor zover sprake is van gebruik van frequentieruimte bedoeld in bijlage B, blad 8, wordt de 
wijziging op Non Interference Basis verleend. 

2. Onverminderd het eerste lid, beperkt de vergunninghouder het gebruik van de frequentie 97,8 
MHz, voor zover hierdoor houders van een FM-vergunning die zijn verleend door een ander land 
dan Nederland en belast zijn met een dienst van algemeen economisch belang inzake radioom- 
roep, extra verzorgingsproblemen krijgen in het gebied dat zij krachtens hun nationale recht 
dienen te verzorgen. Bij de bepaling of er sprake is van een extra verzorgingsprobleem zijn de 
Nederlandse internationaal gecoördineerde rechten voor de frequentie Philippine 97,8 MHz 
bepalend. 

Artikel 6. Correspondentie 

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan 
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Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken te Groningen, tenzij door of vanwege 
de Minister anders wordt aangegeven. 

Artikel 7. Duur van de vergunning 

De vergunning eindigt op 31 augustus 2020. 
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BIJLAGE A: VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VAN DE FM-VERGUNNING VOOR HET 
GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE TEN BEHOEVE VAN EEN ALGEMEEN 
RADIOPROGRAMMAKANAAL VAN DE PUBLIEKE LANDELIJKE MEDIADIENST RADIO 3 
ONDER DOSSIERNUMMER 5415857 


Ingevolge artikel II komen de voorschriften en beperkingen behorend bij uw FM-vergunning als volgt 

te luiden: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze beschikking wordt verstaan onder: 

a. Minister: Minister van Economische Zaken; 

b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en 
artikel 17 van het Frequentiebesluit voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 
87,5-104,8 MHz; 

c. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het 
Uitvoeringsbesluit WTZi; 

Artikel 2. Gebruiksrecht 

1. Stichting Nederlandse Publieke Omroep ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
32043579, hierna te noemen: vergunninghouder, is houder van de vergunning voor het gebruik 
van de frequentieruimte opgenomen in de bijlage bij deze vergunning ten behoeve van een 
algemeen radioprogrammakanaal van de publieke landelijke mediadienst. 

2. De vergunninghouder houdt de in de bijlagen genoemde frequenties in gebruik. 

3. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 tot 
en met 5 alsmede de bijlagen van deze vergunning in acht. 

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal 

van radiozendapparaten 

1. De vergunninghouder veroorzaakt: 

a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radiozendapparaten in 
andere radiozend- of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en 

b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de 
percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die 
gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter. 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een 
ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radiozendapparaat heeft geplaatst met 
schriftelijke instemming van dat ziekenhuis. 

Artikel 4. Zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Hoorn, Goes, Hulst, Mierlo 

en Den Haag 

1. De frequenties van de zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Rotterdam, Hoorn, Goes, Hulst, 
Mierlo en Den Haag mogen geen storing veroorzaken op ander radiogebruik en ondervonden 
storing van andere gebruikers en/of diensten en dient door de vergunninghouder te worden 
geaccepteerd (Non Interference Base). 

2. De technische parameters van de in het eerste lid genoemde zenders kunnen in het kader van 
doelmatig frequentiegebruik tussentijds gewijzigd of ingetrokken worden. 

Artikel 5. De zender 97,8 MHz Terneuzen (Overslag) 

1. Voor zover sprake is van gebruik van frequentieruimte bedoeld in bijlage B, blad 8, wordt de 
wijziging op Non Interference Basis verleend. 

2. Onverminderd het eerste lid, beperkt de vergunninghouder het gebruik van de frequentie 97,8 
MHz, voor zover hierdoor houders van een FM-vergunning die zijn verleend door een ander land 
dan Nederland en belast zijn met een dienst van algemeen economisch belang inzake radioom- 
roep, extra verzorgingsproblemen krijgen in het gebied dat zij krachtens hun nationale recht 
dienen te verzorgen. Bij de bepaling of er sprake is van een extra verzorgingsprobleem zijn de 
Nederlandse internationaal gecoördineerde rechten voor de frequentie Philippine 97,8 MHz 
bepalend. 

Artikel 6. Correspondentie 

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan 
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Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken te Groningen, tenzij door of vanwege 
de Minister anders wordt aangegeven. 

Artikel 7. Duur van de vergunning 

De vergunning eindigt op 31 augustus 2020. 


Staatscourant 2015 nr. 22495 30 juli 2015 





BIJLAGE A: VOORSCHRIFTEN EN BEPERKINGEN VAN DE FM-VERGUNNING VOOR HET 
GEBRUIK VAN FREQUENTIERUIMTE TEN BEHOEVE VAN EEN ALGEMEEN 
RADIOPROGRAMMAKANAAL VAN DE PUBLIEKE LANDELIJKE MEDIADIENST RADIO 4 
ONDER DOSSIERNUMMER 5415858 


Ingevolge artikel II komen de voorschriften en beperkingen behorend bij uw FM-vergunning als volgt 
te luiden: 

Artikel 1. Begripsbepalingen 

In deze beschikking wordt verstaan onder: 

a. Minister: Minister van Economische Zaken; 

b. vergunning: vergunning als bedoeld in artikelen 3.13 en 3.14 van de Telecommunicatiewet en 
artikel 17 van het Frequentiebesluit voor het gebruik van frequentieruimte in de band van 
87,5-104,8 MHz; 

c. ziekenhuis: instelling voor medisch-specialistische zorg als bedoeld in artikel 1.2, onder 1, van het 
Uitvoeringsbesluit WTZi; 

Artikel 2. Gebruiksrecht 

1. Stichting Nederlandse Publieke Omroep ingeschreven in het handelsregister onder nummer 
32043579, hierna te noemen: vergunninghouder, is houder van de vergunning voor het gebruik 
van de frequentieruimte opgenomen in de bijlage bij deze vergunning ten behoeve van een 
algemeen radioprogrammakanaal van de publieke landelijke mediadienst. 

2. De vergunninghouder houdt de in de bijlagen genoemde frequenties in gebruik. 

3. De vergunninghouder neemt daarbij de voorschriften en beperkingen bedoeld in de artikelen 3 en 
4 alsmede de bijlagen van deze vergunning in acht. 

Artikel 3. Beperkingen ter uitvoering van de Beleidsregel storing door het gewenste signaal 
van radiozendapparaten 

1. De vergunninghouder veroorzaakt: 

a. geen ontoelaatbare belemmeringen door het gewenste signaal van radiozendapparaten in 
andere radiozend- of ontvangstapparaten of in elektrische of elektronische inrichtingen, en 

b. in het frequentiegebied van 100 kHz tot en met 2,5 GHz in ziekenhuizen, alsmede op de 
percelen waar deze ziekenhuizen staan, geen piekwaarde van de elektrische veldsterkte die 
gelijk is aan of hoger is dan 5,4 volt per meter. 

2. Het eerste lid, onderdeel b, is niet van toepassing indien een vergunninghouder op of in een 
ziekenhuis of het perceel waarop dat ziekenhuis staat een radiozendapparaat heeft geplaatst met 
schriftelijke instemming van dat ziekenhuis. 

Artikel 4. Zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Wageningen en Den Haag 

1. De frequenties van de zenders Roosendaal, Amsterdam, Arnhem, Wageningen en Den Haag 
mogen geen storing veroorzaken op ander radiogebruik en ondervonden storing van andere 
gebruikers en/of diensten en dient door de vergunninghouder te worden geaccepteerd (Non 
Interference Base). 

2. De technische parameters van de in het eerste lid genoemde zenders kunnen in het kader van 
doelmatig frequentiegebruik tussentijds gewijzigd of ingetrokken worden. 

Artikel 5. Correspondentie 

Kennisgevingen en correspondentie die verband houden met deze vergunning, worden gericht aan 
Agentschap Telecom van het Ministerie van Economische Zaken te Groningen, tenzij door of vanwege 
de Minister anders wordt aangegeven. 

Artikel 6. Duur van de vergunning 

De vergunning eindigt op 31 augustus 2020. 
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